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Acta Botanica Yunnanica 


三 七 总 皂 起 镇 痛 抗 炎 作用 的 实验 观察 
RAB (KR) 


(遵义 医学 院 药理 教研 室 ) 


三 七 (Panax notoginseng) 在 中 医 临床 上 是 治疗 跌 打 损伤 的 要 药 。《 本 草 纲目 》 
记载 ，“ 三 七 根 止 血 、 散 血 、 定 痛 、 金 刃 箭 伤 、 跌 扑 杖 疮 血 出 不 止 者 、 嚼 烂 涂 或 为 末 擒 
之 、 其 血 即 止 ， 亦 主 吐 血 、 内 血 、 下 血 ， 血 痢 ， 崩 中 经 水 不 止 、 产 后 恶 血 不 下 、 血 运 、 
血 痛 赤 目 痛 、 虎 咬 ， 蛇 伤 诸 病 。”512 近 年 来 关于 三 七 提取 物 对 心血 管 系统 的 药理 活性 报 
导 较 多 ， 而 抗 炎 止 痛 镇 静 方 面 的 实验 研究 尚未 见报 导 。 本 文 报告 三 七 总 皂 下 在 这 方面 的 
药理 作用 ， 为 三 七 及 其 复方 成 药 治疗 跌 打 损伤 ， 坐 骨 神 经 痛 等 临床 应 用 提供 实验 依据 。 


材料 与 制剂 


实验 所 用 三 七 总 皂 破 系 云南 产 三 七 根部 提取 物 ， 由 中 国 科学 院 昆 明 植 物 研究 所 植物 
化 学 研究 室 提供 和 鉴定 。 三 七 总 卸 息 用 生理 盐水 按 实验 所 需 配 成 相应 的 浓度 。 


实验 方法 及 结果 


急性 毒性 实验 

体重 18 一 24 克 小 鼠 50 只 、 趴 雄 各 半 、 随 机 分 五 组 ， 颈 背 皮 下 注射 三 七 总 皂 算 生理 盐 
水 溶液 ， 观 察 三 天 。 按 孙 瑞 元 改良 寇 氏 法 计算 ， 工 Deo 为 1667mg/kg， 其 95% 可 信 限 为 
2197—1266mg/kgs LD,o 为 1246mg/kg、95% 可 信和 限 为 937 一 1653mg/kg。 中 毒 反应 表现 
为 ， 活 动 减 少 ,呼吸 频率 变 慢 、 幅 度 加 大 , 四 肢 及 尾部 体 表 温 度 下 降 ， 翻 正 反射 消失 ， 呼 
吸 停止 后 二 分 钟 内 心脏 搏动 仍 可 触及 ， 个 别 小 鼠 呼吸 停止 前 ， 后 肢 有 抽 搞 现象 ， 死 于 呼 
吸 衰竭 。 


溶 血 试 验 

鉴于 许多 皂 和 成 有 溶血 作用 ， 我 们 对 三 七 总 皂 和 成 亦 进 行 溶血 试验 。0.1% 肝 素 湿 润 干 
燥 的 注射 器 内 壁 ， 免 及 豚鼠 由 心脏 取 血 ， 狗 和 羊 分 别 由 肘 静 脉 和 颈 静 脉 采血 ， 用 生理 盐 
水 稀释 成 4 % 的 全 血 溶液 ， 配制 不 同 浓度 的 药物 生理 盐水 溶液 , 取 0.5ml 药 液 与 9.5ml 全 
血 稀释 液 混合 于 试管 内 ， 在 室温 (25°C) FE 3 小 时 ， 以 最 低 溶血 浓度 为 溶血 指数 。 
结果 ， 浓 度 高 达 1 : 10 的 三 七 总 拒 息 对 免 血 、 狗 血 、 羊 血 和 豚鼠 血 均 无 溶血 作用 ， 而 作 
为 阳性 对 照 组 的 金 铁 锁 总 拒 起 则 呈 强 溶血 作用 。 后 者 对 免 血 、 狗 血 、 羊 血 和 豚鼠 血 的 溶 


190 云南 植物 研究 2 卷 


血 指数 均 为 1 : 33200, 





刺激 性 实验 


健康 守 免 ， 观 察 正 常 眼 结膜 的 色泽 和 血管 分 布 情 况 后 ， 将 下 眼 脸 拉 成 杯 状 并 用 手指 
EAN, ZRK 2 %% 三 七 总 皂 臣 二 滴 ( 约 1 ml) ， 右 眼 滴 入 生理 盐水 二 滴 ， 观察 二 
小 时 。 左 眼 与 右 眼 未 见 有 明显 区 别 ， 未 见 三 七 总 拒 息 会 引起 红肿 充血 等 刺激 症状 。 


镇 痛 实 验 


1. 大 白鼠 热 幅 射 “ 忆 尾 法 ”。 热 源 为 12 伏 50 瓦 8.25 毫 米 电影 放映 灯泡 、 光 咀 直 径 5 
mm， 电 源 电压 稳定 于 5.5 伏 。 体 重 150 一 180 克 雄性 大 鼠 ， 鼠 尾 自然 垂下 ， 以 灯光 照射 于 
鼠 尾 下 1/6 至 1/3 处 作为 热 刺激 ， 灯 亮 开 始 至 大 鼠 忆 鼠 之 间隔 时 间 为 痛 阀 。 在 这 条 件 下 60 
FUHEA RSE RET CAPT ATI) ，10.4 土 1.5( 均 数 土 标准 差 ) ， 其 数值 分 布 符合 
正 态 分 布 ， 绝 大 部 分 在 8 一 12 秒 之 间 。 给 药 组 腹腔 注射 药物 0.5ml/100g。 结 果 表明 大 剂 
量 (400mg/kg) HS CMR TDMA AR, ( 表 1) 








RI AR ARA” MARA 
m 药 后 痛 OB) 

HOw Af mM 数 SAMA “一 
s (mg/kg) (D) H) 155} 305} 604) 
生理 盐水 等 体积 12 10.5 土 0.5 10.1 土 0.4 9.6 土 0.5 9.64064 
Sb ak 200 12 10.4 土 0.3 11.6 土 0.6 10.0+0.4 11.3 土 0.4 
Sak 400 12 11.1 二 0.3 17.8418 16.54+1,8” 16,4 二 1.5” 
th WB n 5 12 9.44004 15415 2141.7" 22.0820" 


ee DRAMA Ly Me = RM CFM DIR E De REDD A a GE wh ES ATE 
* ARP <0.05 *#*#P<0.01 **#P<0.001 
2. 小 鼠 “ 扭 体 法 ”。 体 重 18 一 24 克 肉 性 小 鼠 随 机 分 四 组 、 给 药 组 肌 注 给 药 ， 各 药 容 
量 ，0.1ml/10g， 对 照 组 肌 注 同 体积 生理 盐水 。 肌 注 给 药 后 30 分 钟 ， 分 别 腹腔 注射 0.6% 
冰 醋 酸 0.1ml/10g。 观 察 记录 各 鼠 在 注射 冰 醋 酸 后 5 分 钟 内 ， 5 至 10 分 钟 内 ， 10 至 15 分 
钟 内 各 段 时 间 中 的 “ 扭 体 ”次数 以 及 0 至 15 分 钟 内 总 的 “ 扭 体 ”次 数 。 同 时 记录 各 组 在 
15 分 钟 内 曾 发 生 过 “ 扭 体 ” 反 应 的 小 鼠 个 数 。 结 果 表 明 三 七 总 皂 武 对 冰 醋 酸 所 致 的 小 鼠 
“ 扭 体 " 反 应 有 抑制 作用 。( 表 2， 表 3) 
R2 KEBAB “HK” 2% 
i: Me kM RM 后 4“ 扭 体 "次 数 
fe wa wei “Go 一直 二 全 5 一 10 分 钟 。 10 一 15 分 名 0 一 15 只 名 








生理 盐水 等 体积 15 6.1 土 0.8 16.7 土 1.5 13.5 土 1.0 37。1 土 2.1 

ete 4k 100 15 1,640.3" 7,540.7" 5.1 二 0.6 matos” 
Staten 100 15 1440.4 aani” 4720600 1812177" 
Stan 200 15 oe 0.6+0.3 = natos gaos" 








iE: 用 t 检验 法 ， 药 物 组 与 盐水 组 比较 * * * P<0.001 
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RS KEE “HR” NRE 
药 物 剂量 (mg/kg) 鼠 数 (只 ) “ “ 扭 体 ? 鼠 数 (只 ) 镇 m 率 
生 EES 水 等 体积 p 15 j 15 
A e HK 100 15 12 
三 七 总 印 武 100 15 13 
ZERUR 200 15 o 73% 


i 
注 ， 用 直接 概率 计算 法 , * # #* 示 与 盐水 组 比较 P <0.001 


镇 痛 率 = 一 药物 组 无 “ 扭 体 ” 鼠 数 一 对 照 组 无 “ 扭 体 ” 鼠 数 
对 照 组 “ 扭 体 ? 反应 忌 数 





3, 小 忌 “ 热 板 法 ”。 体 重 18 一 24 克 肉 性 小 鼠 随 机 分 9 组 。“ 热 板 ” 置 于 55 士 0.5"C 水 
浴 中 ， 小 鼠 后 脚 接触 “ 热 板 ”时 开始 计时 ， 到 楷 后 脚 为 止 所 间隔 时 间 为 痛 闭 ;受热 致 痛 
不 栈 后 脚 而 作出 其 它 反 应 ， 或 基础 痛 阔 超过 25 秒 的 小 鼠 则 预先 淘汰 。 实 验 于 室温 (20"C) 
下 进行 。 各 组 分 别 腹腔 给 药 ， 在 给 药 后 20 分 钟 、40 分 钟 、60 分 钟 及 120 分 钟 各 测 痛 阔 一 
次 ， 并 与 其 基础 痛 国 比较 。 结 果 表 明 三 七 总 皂 乱 100mg/kg 则 可 使 小 鼠 的 痛 阅 升 高 ， 并 呈 
量 - 效 关 系 。 A) 











表 4 小 鼠 “ 热 板 法 ”所 测 痛 六 

药 物 剂量 也 数 基 础 痛 闻 一 E a 

GD ( 秒 ) 20 分 钟 40 分 钟 60 分 钟 120 分 钟 

生理 盐水 等 体积 16 14.8+0.9 15.5 土 0.6 14.4 土 1.3 15.440.6 16.0 土 0.8 

ECAR 100 16 -15.0+0.8 24.2+1.7” 28,941.5° 27.0411" 24.3+1.6" 
SEM 200 16 16.407 32.4 士 2.6”” 35.1+3.3""” 34.94+3,3""” 28.7+1.4"" 
dh WR mh 4 16 14.7+0.6 © 2044005" 25,641.03"  2L5Ł1L1 21.2 寺 1.67 
盐酸 吗啡 8 16 :15.340.8 36.523.8 36.4+5.0""” 35.5+4.7""” 26.2427" 
安 知 比 林 ”100 16 16.241.0 22.3+1.6” 20,5+1.0” 17.9 二 0.8 15.7+0.7 
we ew 200 16 16.7411 27.8414" 25.6425" 22.2 士 2.7 16.94 4.2 
St ian 100 


16 1,840.7 。 47.3 士 2.6 ”37.3 士 3.3 30.842.7° 31.9434 
伍 用 吗啡 4 


Ethan 100 


16 17,9406 © 28.341.9 25.1+1. 2.620.924.3104" 
MAR AR 100 





Hest? eA RL U eS LAG IC RA i PO SO E 
*P<0.05 **P<0.01 #** *# P<0.001 


以 各 组 基础 痛 阔 的 均 数 为 100%， 各 组 用 药 后 痛 阔 变化 百分率 的 最 大 值 均 数 土 标准 
RA) 如 下 。 盐水 组 ，105+ 6; 三 七 总 皂 起 100mgJkg 组 : 193415, 200mg/kg 组 ; 
214 土 30; 吗啡 4mgljkg 组 : 174413, 8 mg/kg, 239437; 安 替 比 林 100mgjkg 组 ， 
139 土 13, 200mg/kg4h, 166 +12; 三 七 总 皂 武 100mg/kg 伍 用 吗啡 4 mg/kg 组 为 331 +27; 
三 七 总 皂 破 100mg/kg 伍 用 安 替 比 林 100mg/kg 组 158 土 16。 按 孙 瑞 元 (1977) 药物 作用 
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强度 简易 直观 分 析 法 523， 以 均 数 作为 代表 值 、1.5 信 标准 误 作 直观 对 比 限 画图 分 析 。 结 
果 表 明 三 七 总 皂 直 与 吗啡 在 镇 痛 效 应 上 有 显著 协同 作用 ， 这 提示 两 药 的 镇 痛 机 理 有 所 不 
ij; E ERRI ZOE H PA JE BA i EERDE o 
镇 静 实 验 
1 .三 七 总 皂 孔 与 戊 巴 比 妥 钠 的 协同 作用 。 体 重 20 一 25 克 小 鼠 难 雄 兼 用 ， 随 机 分 6 
组 ， 上 腹腔 给 药 。 观 察 记录 各 组 给 药 后 欧 网 反射 及 翻 正 反射 消失 的 鼠 数 。 结 果 表 明 三 七 总 
RSA PAE (25mg/kg) 的 成 巴 比 妥 钠 有 显著 的 协同 作用 。 ( 表 5) 















表 5 三 七 总 息 武 与 戊 巴 比 妥 钠 的 协同 作用 
à SARS 翻 正 反射 
Bi 物 剂量 (mg/kg) MER 消失 也 数 (只 7 消失 鼠 数 (只 》 
三 七 总 外 个 400 
10 0 0 
合用 生理 盐水 等 体积 
wi 通 定 20 
10 o 0 
合用 生理 盐水 等 体积 
BE Roh 25 
10 6 0 
合用 生理 盐水 等 体积 
St han 200 . ” 
10 10 7 
Ar RE He A 25 
St han 400 . . 
10 10 10 
AE eB 25 
Kag 20 本 
10 10 10 
合用 成 巴 比 妥 钠 25 


TE: 用 直接 计算 概率 法 ， 与 相应 对 照 组 比较 #P<0.05 #*#P<0.01 


2. 对 小 鼠 自 发 活动 的 影响 。 改 良 的 电感 拌 动 笼 法 ， 用 丝线 把 拉动 短 的 活动 板 与 差 动 
电感 器 的 细 铁 蕊 相连 ， 差 动 电感 器 的 三 个 抽 头 接 三 用 误差 分 选 仪 、 经 衰减 器 后 用 三 笔记 
录 仪 作 记 录 。 体 重 20 一 22 克 雄性 小 鼠 随机 均 分 二 组 ， 逐 只 放 入 抖动 笼 ， 描 记 自发 活动 曲 
线 。 实 验 室 温 20 土 1°C， 时 间 上 午 六 点 半 至 十 二 点 半 。 给 药 组 腹腔 注射 三 七 总 拒 200 
mgjkg， 对 照 组 给 同体 积 生理 盐水 。 给 药 前 记录 二 小 时 正常 活动 曲线 ， 给 药 后 半 小 时 再 
连续 记录 活动 曲线 三 小 时 。 结 果 : 给 药 前 120 分 钟 内 给 药 组 平均 活动 时 间 ( 累 积 计算 ， 下 
ED 为 99 分 钟 ， 对 照 组 为 97 分 钟 ， 两 组 间 无 显著 差别 ! 给 药 后 180 分 钟 内 、 给 药 组 平均 
活动 时 间 为 32 分 钟 ， 对 照 组 为 140 分 钟 ， 两 组 间 差 异 显著 (P 二 0.01)。 初 步 表明 三 七 总 
和 皂 起 200mg/kg 可 使 小 鼠 自发 活动 明显 减少 、 剂 量 增 大 至 400 mg/kg 时 该 作用 则 更 显著 。 
(图 1 ) 。 按 公式 ,镇静 指数 = 对 照 组 活动 时 间 / 用 药 组 活动 时 间 、 进 行 计 算 ， 三 七 总 皂 不 
200mg/kg 的 镇 静 指数 为 4.4。 


















图 1 三 七 总 生起 对 小 鼠 自发 活动 的 影响 

Az, As 分 别 为 三 只 鼠 用 药 前 活动 曲线 ; 
By 为 三 七 总 拒 碟 200mg/kg 用 药 后 活动 曲线 ; 
Bz 为 三 七 总 拒 碟 400mg/kg 用 药 后 活动 曲线 ; 
Bs 为 等 体积 生理 款 水 注射 后 小 鼠 活动 曲线 ; 


3. 对 咖啡 因 运动 性 兴奋 作用 的 影响 。 实 验 记 录 方 法 同上 “〈2) 。 体 重 20 一 22 克 雄性 
小 鼠 18 只 随机 分 三 组 ， 给 药 前 记录 各 鼠 自 发 活动 15 分 钟 。 腹 腔 给 药 ， 给 药 组 注射 三 七 
总 皂 息 100mg/kg 或 200mg/kg， 对 照 组 为 同体 积 生 理 盐水 ， 各 组 同时 皮下 注射 咖啡 因 钠 
25mg/10g。 给 药 后 半 小 时 再 记录 活动 曲线 20 分 钟 。 结果 表明 三 七 总 皂 筷 100mg/kg 可 使 
咖啡 因 钠 对 小 鼠 的 运动 性 兴奋 作用 明显 减弱 ， 活 动 曲线 频率 减少 ， 振 幅 降 低 ， 剂量 增 至 
200mg/kg 时 ， 这 种 作用 则 更 明显 。 (图 2 ) 





图 2 三 七 总 卸 武 对 咖啡 因 兴奋 作用 的 影响 
1、Cz、Cs 分 别 为 三 只 小 鼠 用 药 前 活动 曲线 ; 
Di, De 为 咖啡 因 合用 三 七 总 皂 武 200mg/kg 后 曲线 ; 
Ds 为 啤 啡 因 合用 等 体积 生理 盐水 后 曲线 ， 
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抗 炎 实验 

巴豆 油 致 炎 剂 ， 巴 豆油 4.0ml、 无 水 乙醇 4.0m1 和 乙醚 15.6ml 混 匀 而 成 。 18 一 24 克 
体重 小 鼠 30 只 随机 分 三 组 ， 分 别 给予 三 七 总 皂 和 成 200mg/kg， 和 氧化 泌 尼 松 80mg/kg 及 等 体 
积 生理 盐水 腹腔 注射 。15 分 钟 后 每 鼠 左 耳 用 微量 注射 器 涂 上 巴豆 油 致 炎 剂 0.05ml (恰好 
涂 遍 外 耳 廊 内 外 ) 。 4 小 时 后 剪 下 左右 耳 ， 用 内 径 为 8 mm 的 园 形 钢 冲 ， 一 锤 将 耳 片 取 
下 ， 用 扭力 天 平 精确 称 左右 耳 片 重量 ， 以 左右 耳 片 重量 之 差 作为 肿胀 程度 的 指 标 523。 
结果 如 下 ， 盐 水 组 肿胀 度 ，10.4 土 0.9mg ( 均 数 土 标准 误 ， 下 同 ); RAWAL, 4.140.4 
mgs 三 七 组 ，2.3 土 0.3mg。 后 二 组 与 盐水 组 比较 , 差异 均 显 著 (CP <<0.001) 。 按 公式 ， 
抑制 率 = (对 照 组 胀 肿 度 一 给 药 组 肿胀 度 ) /对照 组 肿胀 度 ， 计 算 ， 后 二 组 对 巴豆 油 所 致 
鼠 耳 肿胀 的 抑制 率 、 依 次 为 61% 及 78%。 


mw @ 试验 

平 四 法 体外 抑 菌 试验 。 在 基础 培养 基 (琼脂 4 克 ， pH8.0 的 牛肉 汤 200ml) 中 、 每 
纸 片 含 1 mg 的 三 七 总 皂 臣 , 对 金黄 色 葡 萄 球菌 CStaphylococcus] 及 大 肠 杆菌 CEscheri- 
chia coli) 抑 菌 圈 直 径 分 别 为 7mm 及 9 mm， 而 白色 念珠 菌 及 绿 脓 杆菌 则 不 敏 感 。 在 
Sabouraud 培 养 基 〈 葡 萄 精 40 克 ， 蛋 白 有 陈 10 克 、 琼 脂 20 克 ， 蒸 饮水 1000m1) 中 ， 每 纸 片 仿 
0.4mg 的 三 七 总 皂 息 对 石 盖 样 毛 癣 菌 [Trichophyton gypscum), Wh REMI CT richo- 
phyton tonsurans 孢子 丝 菌 CSporotrichum schenckii] 抑 菌 圈 分 别 为 17mm、16mm 
及 13mm。 这 表明 三 七 总 皂 破 对 某 些 致 病 性 细菌 、 表 浅 真菌 和 深部 真菌 具有 程度 不 同 的 
抑 菌 作用 。 

wt 论 

SEH BRKSASHM, MMB RRR ARTE BREAK, A 
BERTEM, AW (ASZEM), BA (人 参 三 醇 型 ) 和 C 型 (FARMA), 
据 分 析 人 参 总 皂 碟 中 人 A 型 含量 最 多 、B 型 次 之 ，C 型 景 少 ， 三 七 总 皂 和 成 中 B 型 最 多 ，A 
WKZ, C 型 几乎 没有 53] 。Namba, ,等 报导 B 型 和 C 型 人 参 皂 我 有 显著 溶血 作用 ， 
人 型 人 参 皂 起 则 有 保护 血球 的 抗 溶血 作用 ， 人 人 参 总 卸 穆 没有 溶血 作用 54]。 Takagi, K. 
等 报导 A 型 (Rb 族 ) 人 参 皂 起 能 抑制 中 枢 神 经 系统 ， 而 B 型 (Rg 族 ) 人 参 皂 起 则 有 中 
枢 兴 奋 作 用 553 。 在 我 们 的 实验 中 、 三 七 总 拒 我 没有 溶血 作用 且 具 有 镇 痛 镇 静 这 类 的 中 
枢 抑 制作 用 。 我 们 估计 、 虽 然 文 献 报 导 三 七 所 含 拒 碟 在 量 上 以 B 型 为 主 ， 但 在 溶血 与 搞 
溶血 ， 中 枢 兴 奋 与 中 枢 抑 制 这 两 方面 的 作用 强度 上 ， 三 七 总 皂 趟 所 含 的 属于 人 曹 的 某 些 
人 参 皂 不 可 能 占有 优势 。 

全 钰 珠 报导 人 参 皂 不 具有 抗 炎 作 用 、 可 显著 减轻 大 鼠 躁 关节 右 旋 糖 机 性 水 肿 C63。 
王 本 祥 等 报导 了 三 七 的 两 种 同 科 植 物 ， 竹 节 人 参 (罗汉 三 七 ) [Panax japonicum C. 
A. Meyer) 及 珠子 参 (大 叶 三 七 ) [Panax japonicum var major (Bukill) Ting) 
水 煎 剂 对 大 鼠 甲 醛 、 蛋清 、 AKER N BORT Be De ERR A IF AT BSA ECTO, 
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本 实验 中 三 七 总 拒 丰 对 实验 性 急性 炎症 表现 了 明显 的 抑制 作用 ， 我 们 认为 这 可 能 是 三 七 
所 含 的 某 些 人 参 皂 起 能 使 巴豆 油 所 致 炎症 初期 毛细 血管 通 透 性 的 增高 降 为 正常 或 接近 正 
常 ， 因 而 降低 了 鼠 耳 肿胀 的 程度 。 

曹仁 烈 等 报导 三 七 水 浸 剂 (1 : 3 ) 在 试管 内 对 星 形 奴 卡 氏 菌 CNocardida asteroi_ 
des) ， 铁 锈 色 小 芽 胞 癣 菌 [Microsporum ferruginaum] Algegh#e I Ay 3 Mu Be H 
[Microsporum audouinum] 等 三 种 皮肤 真菌 有 抑制 作用 533。 本 实验 表明 三 七 所 含 皂 
不 可 能 是 其 抑 菌 和 抑 真菌 作用 的 主要 成 分 ， 三 七 总 皂 起 除了 对 某 些 常见 致 病 性 细菌 和 表 
浅 真菌 有 抑制 作用 外 、 对 某 些 深部 真菌 如 孢子 丝 菌 也 有 明显 抑制 作用 。 由 于 三 七 总 皂 不 
不 溶血 、 刺 激 性 又 较 小 ， 故 它 对 深部 真菌 的 抑制 作用 颇 值 得 重视 。 


致谢 ， 本 实验 所 用 三 七 总 拒 武 由 中 国 科学 院 昆 明 植物 研究 所 植物 化 学 研究 室 伍 明 珠 同 志 提供 ,实验 工作 
得 到 遵义 医学 院 苏 成 业 、 曹 士 宁 、 郭 胁 群 、 获 方 立 等 老师 的 指导 和 帮助 。 
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ABSTRACT 


The analgesic experiments were made on rats by the thermal stimulating- 


tail method, on mouse by “Hot-plate” method, Intraperitoneal injection of total 
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saponins extracted from Panax notoginseng, at a dose of 400 mg/kg in rat, of 
100mg/kg in mice, raised the pain threshold significantly (p<0.01). In the 
experiment on mouse by “Hot-plate” method, there was a synergistic action 
between San Chi saponins and morphine, In addition, San Chi saponins admi- 
nistered intrsmuscularly at a dosage of 100mg/kg significantly lessened the 
frequency of “Writhing” response induced by 0.6% acetic acid in mice, at a 
dosage of 200mg/kg, lessened the numder of “writhing” mouse (p<0.001), and 
the analgesic rate was 73%, 

San Chi saponins possessed a sedative effect on mice, as was shown with 
a modified Schlaginweit?s method, There was a antagonistic action between 
San Chi saponins and caffeine sodium benzoate, and a synergistic effect between 
the former and pentobarbital, The anti-inflammatory effect of San Chi saponins 
was evaluated on croton oil induced inflammation of the ear in mice, The 
degree of ear swelling was significantly reduced (p<0.01). In vitro, San Chi 
saponins had a definite inhjbitory action on Staphylococcus, Escherichia 
coli, Trichophyton gypseum, Trichophyton tonsurans and Sporotrichum 
schenchii. 

It did not appear that 10% San Chi saponins possessed hemolytic activity 
in vitro on the blood of Guinea pig, rabbit, canine or sheep respectively, 
The LD50 for mice administered subcutaneously was 1667 mg/kg, its 95% 
confidence interval was 2197-1266 mg/kg. 


